City-Pedale Monoblock mit Anti-Rutsch-Auflage 


Gehäuse: Aluminium mit Sandpapierauflage 
Achse: Cr-Mo 

Lager: DU, gedichtet 

Größe: 106 x 75 x 27mm 

Gewicht: 434 g / Paar 


Mit deutschem Prüfzeichen 
#260 21000 VE = 10/50 Paar 


City pedal with antislip cover 


Body: aluminium, sandpaper covered 
Spindle: Cr-Mo 

Bearing: DU, sealed 

Size: 106 x 75 x 27mm 

Weight: 434g / pair 


With German homologation 


#260 21000 Unit = 10/50 pairs 
Touren/Sport-Pedale 

Gehäuse: Aluminium, zweiteilig, resin 
Achse: Cr-Mo 

Lager: Kugellager 

Größe: 105 x 66 mm 

Gewicht: 490 g / Paar 


Mit deutschem Prüfzeichen 


#260 00200 VE = 10/50 Paar 
Anti-Rutsch-Pedale 

Gehäuse: Aluminium, einteilig, Kratonauflage 
Achse: Cr-Mo 

Lager: Industrielager, gedichtet 

Größe: 103 x 73 mm 

Gewicht: 311g / Paar 


Mit deutschem Prüfzeichen 


#260 15700 VE = 10/50 Paar 
City/Komfort-Pedale 

Gehäuse: Kunststoff, Kraton-Auflage 
Achse: Cr-Mo 

Lager: Kugellager 

Größe: 103 x 79,5 x 24 mm 
Gewicht: 244 g / Paar 


Mit deutschem Prüfzeichen 


#260 18100 VE = 10/50 Paar 
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Touring/Sport-Pedal 


Body: aluminium, two-piece, resin 
Spindle: Cr-Mo 

Bearing: ball bearing 

Size: 105 x 66 mm 

Weight: 490 g / pair 


With German homologation 


# 260 002 00 Unit = 10/50 pairs 


Anti-Slip-Pedal 


Body: plastic, one-piece, Kraton 
Axle: Cr-Mo 

Bearing: sealed bearing 

Size: 103 x 73 mm 

Weight: 311g / pair 


With German homologation 


# 260 157 00 Unit = 10/50 pairs 


City/Comfort-Pedal 


Body: plastic, Kraton top 
Spindle: Cr-Mo 

Bearing: ball bearing 

Size: 103 x 79,5 x 24 mm 
Weight: 244 g / pair 


With German homologation 


# 260 18100 Unit = 10/50 pairs 
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